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Sertifikat Akreditasi 


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 142/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018, menyatakan bahwa 


Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta 
Terakreditasi dengan peringkat 


Terakreditasi A 


Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun 
sejak tanggal 17 - Juli - 2018 sampai dengan 17 - Juli - 2023 


Jakarta, 17 - Juli - 2018 


— . 
Prof. T. Basaruddin 
Direktur Dewan Eksekutif 





